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Paskebranden 2012 



On Easter Sunday, April 8, 2012, my sister Malene Houdorf Madsen, her husbond Hans van't Veer, 

their two daugthers Nanna and Sarah, their dog Hubert and two of their friends Marie and Mikkel 

died in a housefire in a cottage in Sweden. 

Acccording to articles that I have read, it is very rare that more than two persons die in a fire. 

My goal with this project written in Danish is to look into the possible reasons of this particular fire. 




Kisterne ved bissettelsen af Malene, Hans, Nanna og Sarah 25. maj 2012 i Ballerup kirke. 



Indledning 

Min soster Malene Houdorf Madsen (38), hendes mand Hans van't Veer (39) og deres to dotre 
Nanna (8) og Sarah van't Veer (6) omkom alle paskedag den 8. april 2012, efter en brand i et 
sommerhus (odegard) i Sverige. Ved ulykken omkom ogsa deres hund samt to venner. 

Jeg har skrevet denne artikel for at forlige mig med det faktum at min soster og hendes mand, born 
og hund er omkommet i en brandulykke sammen med to venner. Det har jeg valgt at gore ved at 
gennemga de ting vi ved om ulykken, samt ved at fundere over hvad der mon praecist var grunden 
til, at det gik sa forfaerdeligt gait. Vi finder aldrig ud af, hvad der praecis var arsagen, vi kan kun se 
pa de muligheder der er. 



Artiklen kan maske virke lidt teknisk visse steder, men det har vaeret nodvendigt for at prove at fa et 
overblik over, hvad der egentligt skete ved ulykken. En yderligere grund til dette er, at folk der ikke 
kendte de omkomne personligt ogsa bor kunne fa et udbytte af at laese artiklen, da den forhabentligt 
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indeholder nogle generelle informationer om brandulykker. 




Malene og Hans' bryllup 2006 



Baggrund 



Malene laeste til pasdagog pa Ballerup seminarium, der har lokaler i Skovlunde. Uddannelsen har i 
dag skiftet navn til "Paedagoguddannelsen Storkobenhavn". Hun startede med at laese der i 
slutningen af 1990'erne, og her modte hun blandt andre to paedagogstuderende. Hans Van't Veer, 
som hun senere blev gift med samt Marie Sofie Germannsen, som hun skrev flere opgaver sammen 
med, blandt andet hovedopgaven. Marie blev senere gift med Mikkel Keiser-Nielsen og tog hans 
efternavn. De omkom ogsa begge i branden, og blev bisat 15. juni 2012 i Roskilde domkirke. 
Malene og Hans flyttede til Sverige i 2008. De havde kobt et hus udenfor Munka-Ljungby, nordost 
for Helsingborg taet ved Angelholm. De kobte huset i Sverige da man fik mere hus for pengene end 
i Danmark pa det tidspunkt. Huset havde tidligere vaeret en arbejderbolig under Ossjo Bostalle, den 
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store gard som ligger for enden af vejen, hvor familiens hus la. Bornene Nanna og Sarah gik pa 
Ossjo skole i Munka-Ljungby.Malene arbejdede pa Kronborghus i Helsingor, som er et sted for folk 
med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Hans arbejdede i skolefritidsordningen i 
Espergaerde. De havde to biler, og pendlede hver isasr et par timer om dagen. Marie Sofie arbejdede 
med afvaenning i Ballerup. Mikkel var topkapper som betyder, at man klatrer op i tracer og faelder 
dem fra toppen og ned. 




Malene, Hans, Nanna og Sarah 201 1 



Pa et tidspunkt boede Malene og Hans i et raekkehus i Ganlose. Her havde de ogsa en brandulykke, 
hvor der dog ikke var nogen personskade. Der skete kun ren materiel skade.Malene vagnede en nat 
op ved hun horte, at der var en ukendt 1yd. Hverken Hans eller bornene havde hort noget, de var 
ikke vagnet. Malene troede, at lyden kom fra koleskabet, fordi doren ikke var ordentligt lukket. Det 
er imidlertid ikke koleskabet, men en rogalarm. Hun veekkede Hans, og det viste sig at hele stuen 
var fuld af rog. De havde haft fyret op i pejsen, og rogspjaeldet havde ikke vaeret ordentligt abent. 
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Hele stuen havde taget skade af r0gen. D0ren til sovevaerelset var lukket, og det var d0ren til stuen 
ogsa. Heldigvis havde de rogalarmer som virkede. 

Familien flyttede som naevnt herover senere til Munka Ljungby i Sverige, og Malene talte om at de 
skulle have installeret flere brandalarmer i deres nye hus. Det skulle vaere brandalarmer der kunne 
kommunikere med hinanden saledes, at hvis bare en enkelt af alarmerne detekterede rog, sa. ville de 
alle sammen alarmere. Det var skasbnens ironi, at familien senere tog pa odegardsferie i Tidaholm 
og sa omkom der i en brand. Malene passede altid pa med aben ild og havde flere rogalarmer i sit 
hjem. 




Ulykken 



Et rodt svensk traesommerhus eller odegard som blev kaldt »Gammal Stugan« blev bygget af 
frihedskasmperen Hans Keiser-Nielsen i 1963, og var ejet af hans 4 born i faellesskab. 0degarden 
blev brugt til fester og ferier. Den rodmalede odegard la udenfor landsbyen Harja, syd for Tidaholm 
i Sverige. Der var hverken elektricitet eller varme indlagt. Tidaholm ligger i nasrheden af 
Hornborgasjon, hvor tusindvis af traner lander hvert ar omkring maj maned, som midlertidigt stop, 
inden de traekker videre syd pa. 

Sksertorsdag modtes Malene og Hans og bornene med Malenes veninde Kristina og hendes svenske 
mand, der ogsa hedder Hans. De spiste sammen en let paskefrokost, hvorefter Malene og hendes 
familie tog afsted og korte nord pa, laengere op i Sverige. Hen under aftenen ankom Malene, Hans 
og bornene til 0degarden ved Tidaholm, hvor Mikkel og Marie allerede var ankommet. De 
overnattede alle natten til langfredag samt natten til lordag og det gik fint. Naboen Ingemar 
Andersson sa dem hente vand fra hans brand, som de plejede at gore. 

Naboen luftede sin hund omkring kl. et om natten til paskesondag og bemasrkede ikke noget 
specielt. Han luftede igen sin hund omkring kl. 7 og heller ikke ved denne lejlighed bemaerkede han 
noget. Vinden havde kastet ragen mod skoven, vaek fra naboerne. Ved ni-tiden ser naboens datter 
ude af vinduet og udtaler, at det er masrkeligt, at det rode hus, som plejer at ligge pa bakketoppen, 
nu er hvidt. Naboen skynder sig derefter op til brandtomten, imens han haber, at alle husets beboer 
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havde forladt det inden branden br0d ud. Da han far 0j'e pa bilerne der stadig holder ved 
brandstedet, er han klar over at beboerne alle er omkommet. 

Kun husets to skorstene stod tilbage, efter at branden havde raseret. Alt andet var braendt ned og 
styrtet sammen. Naboen havde ringet 112, og brandfolkene kom til brandstedet om formiddagen. 
De slukkede de gloder, der var tilbage og brugte Here timer pa at kole brandstedet ned med vand, sa 
politiets teknikere fra Falkoping forst henunder aften kunne begynde at lede efter spor af omkomne 
og forsoge at finde arsagen til branden. De fandt lysestager og tegn pa at der havde vaeret taendt godt 
op i kaminen, da det fros -10 C udenfor om natten. Der var bade en kakkelovn og en aben pejs. De 
finder 6 staerkt forkullede lig af mennesker, de var omkommet i deres senge, samt et hundelig. 
To biler var parkeret foran odegarden. Den morke Kia var indregistreret som tilhorende Hans van't 
Veer. Den danskindregistrede hvide Toyota tilhorte Mikkel og Marie. 

Nogle af de parorende horer i radioen, at der har vaeret en alvorlig brand i Tidaholm. De ringer til 
Malene og Hans mobiltelefoner, men telefonerne bliver ikke taget. Parorende til de omkomne bliver 
underrettet af politiet. Soskende til savel Hans og Mikkel rejser frem til brandtomten, hvor de taler 
med svensk politi fra Falkoping. De naermere undersogelser viser at der ikke er tale om mordbrand. 
Der er altsa ikke sket en forbrydelse. Rent rutinemaessigt har teknikerne undersogt om det var 
mordbrand, det gor man altid ved den slags brande helt rutinemaessigt. De seks omkomne 
mennesker blev fundet i deres senge som staerkt forkullede lig. Det var tale om senge, da 
springfjederne fra sengene la under kroppene. Hans la med Nanna og Sarah i stueetagen, hvorimod 
Malene la pa forste sal sammen med Marie og Mikkel. Hunden Hubert la i stueetagen ved doren. 
Brandefterforskere papeger, at der muligvis er tale om en ulmebrand (glodebrand), hvor branden 
forst har ulmet og udviklet giftgasser, som har draebt alle i huset, hvorefter branden har udviklet sig 
videre og braendt hele hytten ned. Det er uvist, om der var rogalarmer i hytten, og hvis der var, 
fungerede den/de sa?. De omkomne har sands ynligvis slet ikke opdaget at der var brand, for ingen 
har bevaeget sig ud af sine senge, selvom der var adskillige vinduer, bade i stuen og ovenpa, som 
man kunne have undsluppet gennem. Selv hunden Hubert har naeppe reageret pa giftgasserne, 
selvom den kunne fungere som vagthund. Der bliver fundet en gasflaske, men den anses ikke som 
arsag til ulykken. Det er et problem at branden har slettet mange spor, da alt, bortset fra de to 
skorstene, er braendt helt ned. 

Ligresterne blev sendt til Rattsmedicinalverket i Goteborg. Her blev de dode identificeret ved hjaelp 
af DNA og tandkort, og det blev bekraeftet den 30. april 2012 at det blandt andre var Malene, Hans, 
Nanna og Sarah som var omkommet i hytten. 
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Almindelige brandarsager 

I det f0lgende har jeg skrevet nogle ting som man skal vaere opmaerksom pa nar man fyrer med aben 

ild. Senere vil jeg se pa hvad for arsager der kan have ligget til grund for branden. 

Skorstenen skal efterses jaevnligt, og nar den skal renses, sa ma man absolut ikke stovsuge den. Der 

kan vaere gloder meget laenge efter at den har vaeret i brug. Det er lovpligtigt at fa godkendt 

installationen hos en skorstenfejer. Det er vigtigt at forholdene er korrekte omkring braendeovnen, 

der skal vaere helt frit rundt om ovnen, og den skal sta pa et ubraendbart materiale. Men det er ogsa 

meget afgorende at vaere dygtig til at fyre op i ovnen, for gores det forkert, kan det medfore brand. 

Et gnistfang foran ildstedet kan forhindre, at gloder springer ud og antaender inventaret. 

Stralevarmen kan antaende mobler, papir og andet, selvom det ikke er i direkte kontakt med ilden. 

En brand kan ogsa opsta pa baggrund af overophedning i selve braendeovnen. 

Man skal passe pa ikke at fylde for meget braende i ovnen og derefter skrue helt ned for luften, fordi 

man tror at man kan holde ilden i gang hele natten. 

Det kan ikke lade sig gore, men til gengaeld afsaetter man en masse sod i skorstenen og nar man sa 

en kold dag fyrer rigtig godt op i ovnen og giver den en stor maengde luft, sa kan varmen antaende 

den sod, der sidder fast i skorstenen. Forurenet, malet eller fugtigt braende bor heller ikke bruges, da 

dette ogsa bidrager til tilsodning, som kan vaere farlig. Hvis man er i tvivl, sa bor man ga ud og se 

pa den rog, der stiger op fra skorstenen, fordi hvis den er naesten usynlig, sa fyres der pa den rigtige 

made. 




Asken skal handteres pa en korrekt made, der kan nemlig vaere gloder i asken i op til et helt dogn, sa 
der bor bruges en metalspand i stedet for papirkurven. Man skal ogsa huske at skifte batterier i 
rogalarmer, inden de bliver for gamle og vaere opmaerksom pa, at rogalarmers levetid hojst er 10 ar. 
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Man bor teste rogalarmen jaevnligt. 

Som regel er det ikke flammerne der draeber folk i en brand, men derimod rogen og de giftige 
luftarter, der er i den. Det drejer sig isaer om kulilte (carbonmonooxid) og cyanid. De rode 
blodlegemer transporterer ilt (oxygen) rundt til kroppens celler, og luftarter som kulilte og cyanid 
binder sig til de rode blodlegemer, der hvor ilten skulle have siddet. Cellerne bliver sa ikke iltet, og 
man kvaeles. I de vaerste tilfaelde mister man bevisthedern indenfor 3 minutter, hvorefter doden 
hurtigt indtraeder. Man gar fra sovn over bevidstloshed til dod. Er man direkte midt i flammerne og 
rogen, sa kan man ogsa blive kvalt, da den varme rog vil irritere slimhinderne i svaelget, som kan 
svulme op, sa der blokeres for luftvejene. Sker det mens man sover, vil den varme rog irritere 
svaelget sa voldsomt, at man kortvarigt vagner op, inden man atter mister bevidstheden og dor. 
Selvom det er i den anden ende af boligen det braender, sa fyldes luften i hele boligen af kulilte og 
eventuelt cyanid, som hverken kan lugtes eller smages. 

For i tiden skete der mange ulykker med kulilte, ved branding af tree i kakkelovne. Kulilte har 
omtrent den samme vaegtfylde som atmosfaerisk luft og fordeles derfor jaevnt i et rum. Gassen 
kraever stadig med jaevne mellemrum dodsofre herhjemme. Oftest pa grund af en tilstoppet skorsten, 
som forhindrer udluftning fra fyret eller pejsen. Langsomt mister man bevidstheden, og til sidst dor 
man af forgiftningen. Det sker ogsa, selvom der ikke opstar brand i huset. 

Cyanid er, pa samme made som kulilte, en kvaelende gas, der forhindrer ilt i at blive transporteret 
rundt til cellerne. En boligs inventar kan indeholde forskellige kunststoffer, som vinyl eller 
skumplast, eller et naturprodukt som uld, som ved brand kan danne cyanid. 
Man har ikke mere end ca. halvandet minut til at komme ud af en braendende bygning, ellers er 
rogen blevet for kraftig. Derfor er det sa vigtigt, at der er en eller flere rogalarmer, som vel og 
maerke virker. Det er uklart om der var installeret nogen fungerende rogalarmer i hytten. Parorende 
til Mikkel siger at der var en rogalarm, hvorimod politiets teknikere haevder at der ikke var nogen 
rogalarmer.I sommerhuse bruger man mere aben ild end i helarshuse, det er en del af hyggen. Man 
griller, taender op i kaminen eller pejsen og taender mange levende lys. Det foroger risikoen for 
brand. 
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Hvad startede branden? 

Der er Here mulige arsager til at branden kunne opsta. 

En arsag kunne vaere et glemt stearinlys der ikke har vaeret helt slukket eller et stearinlys uden 
vaegestop. Man har maske haft det hyggeligt med levende lys, og har sa ikke senere faet dem 
slukket ordentligt. 

Det kan ogsa vaere en gnist, som maske er sprunget op under taget eller ud pa et mobel og derved 
antaendt ild. 

Vi ved, at Mikkel rog, fordi han holder en cigaret pa et privatfoto, som Ekstra Bladet viste kort efter 
ulykken. Jeg ved, at Malene var festryger, men ikke rog til daglig. Sa det kan have vaeret en taendt 
cigaret, hvor asken fra den kan have antaendt ild i et mobel eller lignende. Sporgsmalet er om de 
undlod at ryge i hytten, af hensyn til bornene og Hans som var ikke-ryger og havde problemer med 
astma og allergi. Hans brugte en inhalator med medicin og den havde han ikke taget med ind i 
hytten. Den la i bilen. 

Branden kan ogsa vaeret startet langsomt ved at den lige sa stille har ulmet, altsa braendt langsomt. 
Nar temperaturen i hytten er blevet tilstraekkelig hoj fordi det ulmer, sa kan et vindue pludseligt 
springe, og der kan komme meget mere ilt til branden som sa Hammer meget op, og braender hele 
huset ned pa ganske kort tid. Et spraengt vindue blev da ogsa fundet pa brandstedet, de andre 
vinduer var smeltet. 

De har muligvis ikke abnet nok op for spjaeldet ved ildstedet, sa der er kommet for lidt luft til, 
hvilket kan have medfort udvikling af kulilte. Der blev fyret kraftigt op med braende, hvilket kan 
have medfort en overophedning. Maske har de faet lidt at drikke, sa de ikke var sa opmaerksomme 
og papasselige. Det var deres sidste aften i hytten og dagen efter skulle de hjem. 
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Eftertiden 



Med mellemrum sker der st0rre tragedier hvor Here personer omkommer. Her er nogle andre 
eksempler. I 2012 druknede 4 unge danske masnd i en kaentreulykke i Norge. Samme ar blev en 
dansk familie bestaende af far, mor og to dotre draebt da deres bil blev torpederet af en litauer som 
ogsa omkom. Senest er 3 sostre pa 13, 9 og 6 ar fra Hee ved Ringkobing blevet drsebt ved at store 
halmballer faldt ned over dem. Tragedier af den storrelse sker heldigvis sjseldent, og jeg havde 
aldrig troet at jeg skulle have nogen forbindelse til nogen af dem. Det er meget fa mennesker der 
kender nogle personligt som er omkommet i en sadan tragedie, men nu er jeg desvaerre en af disse 
parorene. 

Hvis man kommer frem til brandtomten i dag, sa er der naesten intet tilbage, der kan vise at der her 
la et hus, hvor sa mange fandt doden. Kun de to skorstene samt en anden mindre bygning star 
tilbage, ellers har ilden odelagt stort set alt. Det bliver vel pa et tidspunkt revet ned, og sa er der 
intet tilbage. 
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Det kan undre at de alle sov ind i d0den, og der ikke havde vseret bare en enkelt person der skulle 
op og pa toilettet, have trukket lidt frisk luft, og dermed redde de andre. 

Det er nok bedst for de omkomne at de alle er dode. Tasnk hvis nogle havde overlevet og skulle 
opleve, at de andre var dode og selv leve med det. Sa havde vi ganske vist ikke mistet sa mange, vi 
havde haft nogle tilbage, men det ville havde vseret helt forfaerdeligt for de overlevende. Det er 
barskt at skulle stille det sadan op. Hvorfor passede de voksne ikke bedre pa med ilden, kan man 
sporge sig selv om. Da vi ikke ved hvad der praxis skete, sa ved vi heller ikke om det kunne have 
vseret undgaet. Det var meget uheldigt at det var sa koldt i de paskedage. Det kan undre at Malene 
og Hans, sammen med deres born, vil op og overnatter i en hytte uden indlagt el og vand, nar det 
fryser -10 grader udenfor. Grunden var maske at de var ved at fa renoveret deres hus og havde 
muligvis behov for at komme lidt vaek fra det, og desuden var det paskeferie. Nar de nu var 
hjemmefra, og maske havde faet lidt at drikke, sa tog de paraderne ned og passede maske ikke sa 
godt pa, som ellers. Dem som kendte familien vidste at Malene og Hans, ofte var pa farten, var 
meget sammen med andre voksne i deres fritid, og havde bornene med overalt. 
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Det er et totalt unodvendigt spild af liv. Familien var meget social og udadvendt, havde adskillige 

venner og vil blive husket og mindet af mange. De vil ikke blive glemt. 

Den 25. maj 2012 blev Malene, Hans, Nanna og Sarah bisat i Ballerup kirke, og urnerne blev 

nedsaenket den 14. juni pa kirkegarden ved Skovvejskirken i Ballerup. I ca. 4 maneder derefter 

kunne man stadig hore stemmerne fra Malene og Hans pa deres telefonsvarere, hvorefter de 

forsvandt. 



Bjorn Houdorf 
4. September 2012 
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Malene pa Angelholm station 2009 



